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MEZ, ROLANDO ESTEBAN 


ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos establecidos por el ICEP, Instituto de Capacitación y 


Este certificado acredita qi 


Estudios Profesionales, para sus estudios de capacitación en * 


REPARACIÓN DE PC 


Otorgado en Corrientes el 05 de Noviembre de 2004 
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Director 


